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§. 3.      Differentialgleichungeu mit liuearen Coefficienten.         7
erhalt. Es haben also y' und y" die Dimensionen — 1 und — 2, und urn die Dimensionen aus den Differentialquotienten weg-zuschaffen, setze man
dy. _ A ..dy •
dx       x dlogx'
/m                                            °
(10)
dx2      x2 \d\og x*      dlog£, Durch diese Substitution erhalt (1) die Form
„   d*y
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wenn
(ii)         jpo = £2#o,   JPI = ^fe -I- so,   ih = g2
gesetzt ist.   Jetzt werden die Dimensionen der Differentialgleichimg eini'ach clurch die Dimensionen der Coefficienten q bestimmt.
§. 3. Differentialgleichungen mit linearen Coefficienten.
Wenn die Differentialgleichung (10) §. 2 nur Grlieder von gleicher Dimension enthalt, so sind g0, #x, q2 mit einer Potenz von x proportional, und wir konnen' diese Potenz von x weg-heben, also g0j qii <Li constant annehmen. Dann hat diese Ditt'e-rentialgleichung (10) das particulare Integral
(1)                                             y = xm,
wenn m eine Wurzel der quadratischeri Gleichung
(2)                                g0 mz + (Jim + 22 = °
ist, und man erhalt daraus zwei particulare Integrale, da man jede Wurzel dieser Gleichung fur m nehmen kann. Sind diese beiden Wurzeln einander gleich, so erhalt man das zweite particulare Integral in der Form
(3)                                         y = xm logic.
(Vergl. Bd. I, §. 56.)
Der nachst einfache Fall ist dann der, dass'in der Differentialgleichung Grlieder von zwei verschiedenen Dimensionen vorkommen. Dann haben die Coefficienten g;0, ga, q^ die Form